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Limba de sos Sinnos Americana 


Limba de sos Sinnos Americana (ASL) est una Limba de sos Sinnos de Comunidade Surda. ISO-639 est 
ase^l L'ASL e usata anche in Istados Unidos de America (2.000.000^). 

Notes 

1. Ethnologue: Deaf Sign Language in USA (http://www.ethnologue.com/language/ase) 

2. Deaf Population on United States of America (http://www.ethnologue.com/country/US) 


Bogadu dae "https://sc.wikipedia.Org/w/index.php?title=Limba_de_sos_Sinnos_Americana&oldid=135164" 
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